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I'imc. 


Therm. 


Thenii. 


Baro.n. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 
























1 


W^Vntlipr 


Janl 17 


si M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


V » tdlUV-! . 


8 





30. i 


480 


30,07 




NNW 


Foggy. 




2 





45,o 


48,0 


30,06 




E r-y N 




Fair. 


18 


8 





44,0 


47,o 


30,07 




E 




O-udy. 




2 





45>° 


47-5 


30,17 




E byN 




Fair. 


'9 


8 





3''»° 


43-o 


29 99 


0,200 


E 




Cloudy. 




2 





39.o 


43>°" 2 9,9 6 




SE 




Rainy. 


20 


8 





32,0 


39,° ; 2 9,93 
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E 




Cloudy. 




2 





36.S 


39,5 | 2 9>8» 




EbyS 




Fair. 


21 
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3.-0 
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Fair.'. 
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Fair. 
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35° 
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Ckudy. 
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34 


40,0 
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NE 




Fair. 


2 3 
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37,o 


29,74 




NE 




Cloudy. 




2 





39,5 


39'S 


29,77 




SW 




Fair. 


24 
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43.5 
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0,108 


NW 


1 'Foggy. 
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1 jCioudy. 
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0,069 
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1 [Fair. 
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NE 
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26; 8 





34,° 
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S-E 
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30,17 




S bv W 


1 Fine. 
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i' air. 


2 





39.° 


38,0 
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Rainy. 
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Fine. 


29 


8 
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1'ime 



Feb. 



10 
II 
12 

'3 
14 
1.5 
16 



H. M 



Therm. 

without 



S O 
2 o 
8 o 
2 o 
8 o 
2 o 
8 o 
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8 o 
2 o 
8 30 
o 
o 
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o 
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2 

8 

2 

8 

2 

8 30 

2 O 

8 

2 

8 

2 

8 

2 



40,0 
44,0 

38,0 

46,0 

35,5 

42,0 
29,0 

36,0 
3 1 , 
35.5 
3«>5 
38,0 

3°.° 
39.0 
28,0 

34,5 
3L5 
32,0 
32, 
34,o 
34,o 
3 6 >° 
33.o 
33,5 
33,° 
35,5 
31.0 
36,0 
34,o 
38,0 
29,0 
36,5 



Therm 

within. 



Barotn. 



Rait), 



3&.0 
38..0 
37.o 
41,0 
39.0 
4°,5 
36,0 

36,5 
34,0 
35,o 
33,5 
35>o 
35.o 
3 6 >5 
33,5 
37,o 
32,5 
33-o 

33>o 
34,o 
34,5 
35,5 
30,0 

35,5 
35,o 
35,5 
34,5 
37,5 
36,0 

37,5 
33>5 
35,o 



Inches, fnch 



29,93 
9,77 
29,52 
29,46 

29,56 

29,61 

29,83 
29,80 
29,88 
29,88 
29,79 
29,77 
29,84 

29,87 

29,99 
29,98 

29,93 
29,91 

29,95 

9.95 

29,96 

39,o6 

29,75 
29,67 

29,74 
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29,85 
29,46 
29,42 
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Fair. 

oudy.^ 
Fine. 

Fine. 

Fair. 

Pine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Foggy. 

Fair. 

Foggy. 

Fine. 

Frofty. 

Fine and frofty. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 
Cloudy. 

Snow. 

Snow. 

Snow. 

Snow. 

Fair. 

Fine. 

Foggy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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Time. 
H.M. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


barom. 


Kain. 


Winds. 


Weather. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


Feb. 17 
18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 


8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 30 
2 
8 30 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 30 
2 


33,0 
39,o 
3°.S 
35,o 
27,0 

3 1 . ' 
27,0 

33.5 

29,0 

34,o 
40,0 

49.° 
47.o 
53.o 
48,0 

53.S 
44.5 
5 T '»P 
4 6 >5 
56.S 
44.5 
59.° 
43>° 
5i.o 


34,5 
36,0 

34,5 
36,0 

32,5 
34,o 

30,0 
33>S 
32,0 

33.0 
3&,o 

39,o 
40,0 

43.° 
45.5 
48,0 

47»o 
49,0 
48,0 

53'S 
48,5 
52,0 
48,0 
50,0 


29,30 
29,26 
29,26 
29,26 
29,45 
29.49 
29,43 
29.3 « 
29,26 
29,21 

29.99 
29,08 

29'33 
29,43 
29,32 

29,43 
29,87 

29,93 
29.94 
29.94 
29.85 
29.83 
30.04 
30,04 


1.079 

o»53° 
0,177 

0,051 
0,020 


SE 

SSW 

SE 

NbvW 

N 

NEbyN 

ENE 

NE 

NE 

ENE 

SE 

WSW 

SW 

SSW 

SW 

SW 

s 

SWbyS 

s 

;sse 

s 

SSW 
NE 

NE 


1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 


Snow. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Snow. 

Fine. 

Frofty. 

Frofty. 

Snow. 

Cloudy. 

Rain. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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Time. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 




Mar. i 


8 o 


42,0 


45,0 


29,96 




ENE 




Fair. 




2 


51.0 


48,0 


29,89 




NE 




Fine. 


2 


8 o 


47>5 


48,0 


29> 8 « 




E 




Foggy. 




2 


61,0 


5!,0 


29,75 




SW 




Fine. 


3 


8 o 


5°.o 


51,5 


29,78 


0,230 


WSW 




Rain. 




2 O 


5 8,o 


54,o 


29,85 




SW 




Fair, 


4 


8 o 


48,0 


5 2 »° 


29.94 




s 




Fair. 




2 O 


56,0 


54,5 


29,94 




SE 




Fair. 


5 


8 o 


45.5 


5i,5 


29,76 




ENE 




Rain. 




2 O 


5°.° 


52.0 


29,72 




NEbyE 




Fair. 


6 


7 3° 


40.5 


48,0 


29,81 




NW 




Fair. 




2 3° 45.5 


48,0 


29,79 




WNW 




Fair. 


7 


8 3° 33>° 


39.° 


29.83 




NE 




Fine. 




2 o 


41.° 


4i,5 


29,80 




NE 




Fine. 


8 


8 o 


3L5 


3 6 >° 


29.59 




SW 




Foggy. 




2 o 


42,0 


42,0 


29.51 




NE 




Fair. 


9 


8 o 


37.o 


39>5 


29.37 




NW 




Fair. 




2 O 


39.° 


40,0 


29.39 




NE 




Cloudy. 


ip 


7 3° 


3'.5 


37-5 


29,59 


0,063 


NNW 




Fair. 




2 O 


39.o 


38,5 


29,66 




NE 




Fine. 


ii 


7 30 


3'.° 


35,5 


29,76 




NE 




Fine. 




2 


4i.5 


38,5 


29,75 




ENE 




Fair. 


12 


. 7 3° 


3".° 


35,5 


29,72 




NE 




Fine; 




2 


4°>5 


38,0 


29,72 




NE 




Fair. 


J 3 


7 3° 


32.5 


35,5 


29.77 




SbyE 




Fine. 




2 


42.5 


38,5 


29,73 




NW 


1 


Fine. 


14 


7 3° 


38,0 


38,5 


29,66 


0,383 


M by W 




Fajr. 




2 


46,0 


43>o 


29,74 




Nby W 


1 


Fine. 


IS 


7 3° 


45.° 


42,0 


29,71 


0,205 


SW 


1 


lain. 




2 


5*,° 


46,0 


29, 6 5 




SW 


1 


H "air. 


16 


8 30 


47,0 


45.o 


29,01 


0,148 


SSW 


2 


iain. 




2 


5°.° 


49,0 


29,97 


1 sw 


2 |Rain. 
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Time. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


Sarom. 


lain. 


Winds. 


Weather. 


H.Ui 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


Mar. 17 
18 

»9 
20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
3° 
3 1 


7 3° 
2 
7 
2 

7 
2 c 

7 
2 

7 
2 
7 
2 
7 
2 

7 ° 
2 

7 
2 

7 ° 
2 
7 
2 
7 
2 6 
7 
2 O 
7 
2 

7 e 
2 c 


42,0 ' 

49,0 

49,5 

57,5 
5<M 
56,0 
45.5 
52,0 
41,0 

S3>5 

37,5 
52,0 
40,0 

47,5 
46,0 

47,5 
5i,5 
69,0 

53,° 
72,0 

52,0 

70,5 

43,° 
46,0 

38,0 

45,o 
36,0 
45,5 
-35,5 
44,5 


47,o 
47,0 
48,0 

54,o 
51,0 
54,5 
48,5 
52,0 
48,0 

50,5 
46,0 
49,0 
45,° 
47,° 
46,5 
47,0 
52,o 

56,5 

57>° 
64,0 

59.5 
65,0 

54,0 
54,o 
46,0 
47,0 
42,0 
44,5 
40,5 
43,5 


29,33 
29,62 
29,48 
29,53 
29'47 
29,29 

29,39 
29,51 
29,74 
29,76 
29,96 
29,98 

30,15 
30,09 
30,04 
30,09 
29,88 
29,81 
29,88 
29,94 

29,95 
29,96 

30,03 
30,03 . 
30,09 
30,09 

3°, " 
30,04 

29,91 

29,9S 


0,1 06 
0,063 
0,020 
0,118 
0,025 

0,025 


WbyS 
NW 
SW 
SW 

sw 
sw 
sw 

WbyS 
WSW 

W 

SW 
NW 

NE 
SbyW 

SW 

SE 
SbyW 
SbyW 

SSE 

ENE 

S 

NE 

NE 

NE 

NE 

NbyE 

NNE 

NE 

SE 


2 
I 
I 
2 

2 
2 

3 

2 

I 

j 

2 

2 
2 


?"air. 

fine. 

? air. 

"ine. 

lain. 

? ine. 

lain. 

nne. 

?ine. 

"ine. 

fine. 

fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

?air. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 
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Time 



H.M 



April 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

«3 

14 
»5 
16 



Therm 
without 



35>o 
35>° 
41,0 
47,0 

43»o 
52.0 

40,5 
50,5 
34.5 
46,0 

33'° 
48,5 
37.o 
47,o 
37,5 
46,5 
40,0 
49,0 
42,0 
59,o 
49»5 
62,0 

5i,5 
6o,o 
48,0 

57.5 
42,0 
43,o 
42,5 
47»o 
3°,° 
49'° 



Therm, 
within. 



38,5 
39,5 
42,0 

4S,o 

44,o 

47-5 

43,5 

4&,5 
41,0 

44,0 
38,5 
43,° 
40,0 

44,° 
4o,o 

43,5 
41,0 
44,o 
44,0 
49,o 
48,5 
53>° 
53,o 
5&,5 
5i,5 
55,o 
49,o 
49>° 
47,0 
49,0 
46,0 
48,0 



Barom. Rain. Winds 



Inches 



29,96 
29,96 
30,08 
30,09 
30,10 
30,12 
30,20 

3°> 2 3 
3o,35 
30,35 
3°, 29 
29,24 

30,13 

30, 1 3 

3°^l 
30,05 

30,07 
30,12 
30,06 
29,98 
29,99 
29,83 
29,79 
29,85 
29,88 
30,06 
30,06 

30,19 
30,23 
30,26 

3°,2Q 



Inch. 



Points. Str, 



0,010 



0,130 
0,038 



0,045 



0,010 



NE 

NE 

NE 

NE 
N byW 

NE 
NNE 

NE 

NE 
EbyS 
NbyE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

ENE 

ENE 

EbyS 

EbyS 

EbyS 

SW 
Sby W 

SW 

SW 
WSW 

NE 

NE 

NNE 

NE 

NE 

NE 



Weather. 



Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Cloudy. 

Fair. 
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Time. 


I herm. 


Therm. 


Barom, 


S.ain. 


Winds. 










without 


within. 








Weather. 


H.M. 






Inches. 


Inch. 


Points, 


Str. 


Apr. 1 7 


7 





37»o 


44,0 


29,92 




NE 


I 


Fair. 




2 





5*,o 


46,0 


29,73 




ENE 


1 


Fine. 


18 


7 





38>° 


43>° 


29,60 




NE 


2 


Fair. 




2 





45,° 


45>° 


29,60 




NE 


2 


Cloudy. 


l 9 


7 





35,° 


40,0 


29,79 




NNE 


I 


Fine. 




2 





49,5 


43=5 


29,84 




EbyN 


2 


Fine. 


20 


7 





41,0 


41,0 


30,04 




SE 


I 


Fine. 




2 





52,0 


45»° 


29,98 




SE 


I 


Fine. 


21 


7 





48,5 


46,0 


29,5i 


0,203 


SbyW 


2 


Rain. 




2 





5 6 ,° 


50.0 


29,50 




sw 


2 


Rain. 


22 


7 





S7»° 


53-5 


29,45 


0,010 


sw 


3 


Rain. 




2 





60,0 


5 6 »o 


29,48 




sw 


3 


Fair. 


23 


7 





S3>° 


55,0 


29,64 


0,032 


sw 


2 


Pain 




2 





61,0 


5 6 >5 


29,55 




sw 


2 


Fine. 


24 


7 





45,° 


53»o 
5»,5 


29,62 


o,875 


WbyN 


3 


Fair. 




2 





63,0 


29,76 




WbyN 


3 


Fine. 


25 


7 





42,0 


49.0 


30,08 


0,011 


W 


1 


Fine. 




2 





55»° 


5 6 ,5 


30,09 




W 


2 


Fair. 


26 


7 





4i>5 


47.5 


30,23 


0,023 


Wby S 


1 


Fair. 




2 





54. 5 


50.5 


50,18 




W by N 


1 


Fine. 


27 


7 





40,0 


45,o 


30,18 




NE 


1 


Fine. 




2 





51,0 


48,5 


30,16 




NE 


1 


Fine. 


28 


7 





43>° 


46,5 


30,13 




EbyS 


1 


Fair. 




2 


c 


5&>° 


5o»o 


29,98 




NE 


1 


Fair. 


25 


7 





46,0 


47.o 


29,84 




EbyS 


1 


Fine. 




2 


c 


55. 5 


53.5 


29,80 




EbyS 


2 


Fair. 


3 C 


» 7 


c 


47>°- 


50,0 


29,58 


0,200 


EbyS 
SE 


1 


Rain. 


1 


2 


c 


S9>° 


53,5 


29,59 




1 


Fair. 



METE- 



C 582 ] 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May 1777. 





Time 


Therm. 


Therm 


Barom. 


Rain. 


Winds» 










without 


within. 








Weather. 




H.M. 






Inches. 


Inch. 


Points. 


Str 


May 1 


7 


c 


5°>5 


53,5 


29,55 


°, r 37 


SSW 




Cloudy. 




2 





64,0 


56,5 


29,47 




SbyE 




FinCi 


2 


7 





55,o 


56,5 


29>3+ 




SbyE 




Fair. 




2 





59,5 


58,5' 


29,34 




SSW 




Fair. 


3 


7 





54,o 


57,o 


29,33 


0,075 


WNW 




Fine. 




2 





61,5 


59,o 


29,39 




SSW 




Fair. 


4 


7 





Si»° 


50,0 


29,41 


0,216 


SE 




Rain. 




2 





62,0 


58,5 


29,38 




SW 




Fine. 


5 


7 





53,5 


57,o 


29.67 


0,030 


S by W 




Fair. 




2 





61,0 


58,5 


29,76 




SW 




Fine. 


6 


7 





52,0 


56,5 


29,81 


0,030 


SE 




Fair. 




2 





°5>o 


59,o 


29,74 




SE 




Fine. 


7 


7 





51 ,' 5 


56,5 


29,85 


o,033 


WbyN 




Fine. 




2 





58,5 


59>° 


29,91 




Wby N 




Rain. 


8 


7 





5!>o 


55,5 


3 ,!5 


0,011 


SW 




Fine. 




2 





66,0 


59,o 


30,13 




SW 




Fine. 


9 


7 





54.5 


55,o 


29,93 




NE 




Fair. 




2 





62,0 


59,5 


29,92 




NE 




Fair. 


10 


7 





47,5 


54,5 


29,88 


1,490 


NE 




Fair. 




2 





60,0 


57,o . 


30,02 




NNE 




Fine. 


11 


7 





53,o 


55,0 


30,08 




Nby W 




Fine, 




2 





60,0 


58,0 


30,04 




NW 




Fair. 


12 


7 





47.o 


54,o 


30,00 


0,010 


NW 




Fine. 




2 





58,0 


55,5 


30,03 




NW 




Fine. 


*3 


7 





52,5 


54,o 


30,00 


0,010 


SSW 




Fine. 




2 





60,0 


57,o 


29,86 




SSW 




Fair. 


r 4 


7 





49>5 


55,o 


29,55 


0,040 


WSW 




Fair. 




2 





59,o 


57,5 


29,48 




SW 




Fair. 


15 


7 





47,5 


55,o 


29,35 


0,271 


SW 




Slain. 




2 





5 2 ,o 


56,0 


29,35 




SW 




iain. 


16 


7 





48,0 


5»,5 


29,40 


0,238 


NE 




Elain. 


.1 


2 





53,5 


55,o 


29,44 




NEbyN 




Fair. j 
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Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 








Weather. 




H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


May 17 


7 





46,5 


5»>5 


29,60 


o,i57 


NE by E 




Fair. 




2 





54,5 


54,o 


29,67 




NEbyN 




Fair. 


18 


7 





44,0 


5 2 ,o 


29,77 




NW 




Fair. 




2 





60,5 


54,° 


29.77 




wsw 




Fine. 


»9 


7 





5*,5 


53,° 


29,77 




SE 




Fine. 




2 





58,o 


5. 6 >° 


29»73 




NE 




Fair. 


20 


7 





47,0 


54,o 


29,60 


0,728 


NE 




Rain. 




2 





53.° 


55,° 


29,69 




NE 




Fair. 


21 


7 


cr 46,5 


5 2 ,° 


29,77 


0,410 


NNW 




Rain. 




2 


59,0 


56,0 


29,86 




NNW 




Fair. 


22 


7 





5o.5 


54,5 


29,82 




SbyW 




Fair. 




2 





6 3»° 


58,0 


29,80 




WSW 




Fine. 


2 3 


7 


3° 


5i.5 


55,5 


29,78 


0,180 


SE 




Fine. 




2 





63,0 


58,5 


29> 8 3 




SW 




Fine. 


24 


7 





53»° 


57,5 


29, 6 3 




S 




Rain. 




2 





57,5 


58,0 


29,55 




NW 




Fair. 


a 5 


7 





5i,5 


57,° 


29,57 


0,010 


SWbW 




Fine. 




2 





63=5 


62,0 


29<57 




SW 




Fine. 


26 


7 





52,0 


57,o 


29,77 


0,038 


NNE- 




Fine. 




2 





53,° 


58,0 


29,85 




NE 




Rain. 


27 


7 





53»° 


58,o 


29,91 


0,488 


SW 




Fine. 




2 





66,5 


60,5 


29>95 




SW 




Fine. 


28 


7 





58,0 


Co,5 


30,06 




Nby E 




Fine. 


' 


2 





67,5 


6 3,5 


30,12 




NW 




Fine. 


29 


7 





5i.5 


53,° 


30,20 




NE 




Fair. 




2 





61,5 


60,5 


30,20 




SE 




Fine. 


3° 


7 





57»o 


60,0 


30,12 




E 




Fine. 




2 





64,0 


59,o 


30,06 




SE 




Fine. 


3 1 


7 





59>° 


60,5 


30,13 




SE 




Fine. 




2 





7°.5 


64,0 30,09 




SE 


1 tine. j 
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Time, 



H.M, 



June 1 



13 
16 



7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 

2 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm 
without 



60,5 
71,0 
62,0 
72,0 

63»o 
76,0 
62,0 

15,° 
57.5 
66,0 

5',° 
66,o 

54.5 
67,0 

53>° 
60,0 

50.0 
55.5 

47,5 
54»o 
49,5 
52>° 
47,5 
60,0 

56,0 
64,0 

55,o 
64,0 

57,o 
61,0 

58,5 
63,° 



Therm 
within. 



64,0 
67,0 

65,5 
68,0 
68,0 

70,0 

68,5 
78,0 

65,0 

64,0 

57,5 
62,5 

58,5 
62,0 

|8,5 
61,5 
560 

57,o 
5 2 >5 
54,5 
52,5 
53,5 
52,5 
56,0 

S 6 ,S 
58,5 
58,0 
52,0 
59,5 
61,5 
6i,5 
63,0 I 



Barom 



Inches 



30,02 
30,00 
30,08 

3°> l 3 
30,22 
30,22 
30,18 

3°,°9 
3<V5 
30,20 

3°>33 
3°>38 
3°>3i 
30, ' 9 
30,01 
29,98 
29,97 
29,95 
29,92 
29,88 

29,77 
29,75 
29,76 
29,76 
29,76 
29,72 
29,65 
29 76 
29,81 

29,83 

29,86 
29,84 



Rain. Winds. 



Inch. Points. Str 



0,131 



0,110 



0,174 
0,169 



0,049 



S 

wsw 

w 
wsw 

S by W 
S£ 

S by W 
6W 

Nby W 
NW 

NNE 
NE 

ENE 
NW 
NW 
NE 

Nby W 

NNE 
NNW 

NW 
EbyS 

SE 
NNW 

NW 

ssw 

sw 
wsw 

sw 

Sby W 
~ by W 
SbyW 
SbyW 



Weather. 



Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Raid. 

Cloudy. 

Rain. 
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for June 1777. 




Time. 


Therm, 
without 


Therm. 

within. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


Jutiei7 


7 


58,0 


6i,o 


2 9>73 


0,215 


SW 




Cloudy. 




2 


63»5 


64,0 


29,81 




sw 




Fine. 


18 


7 


,S4>5 


60,0 


30,10 




wsw 




Fair. 




2 


66,5 


62,5 


3°. i7 




wsw 




Fine. 


19 


7 


S7>o 


61,5 


3o,H 




ssw 




Cloudy. 




2 


61,0 


63,0 


3°>°5 




sw 




Cloudy. 


20 


7 


57.5 


62,0 


29,74 


o,377 


sw 




Cloudy. 




2 


63,0 


6.5,0 


29,66 




sw 




Fine. 


21 


7 


57.5 


62,0 


29,72 


1,109 


w 




Fine. 




2 


67,0 


65,0 


2 9,77 




w 




Cloudy. 


22 


7 


60,0 


64,0 


29,74 


0,176 


WbyS 




Fine. 




2 


62,5 


64.5 


29,74 




SW 




Rain. 


2 3 


7 


5 2 ,5 


60,5 


29» 8 3 


o,344 


NbyE 




Cloudy. 




2 


59,° 


62,5 


29,90 




EbyS 




Cloudy. 


24 


7 


53.5 


60,0 


29,97 


0,405 


NE 




Fine. 




2 


60,0 


6i,o 


30,u 




NE 




Fine. 


25 


7 


53,5 


59>o 


30,35 


0,260 


NNW 




Fine. 




2 


65.0 


61,0 


30,42 




NW 




Cloudy. 


26 


7 


61,5 


62,0 


3°. H 




SW 




Fine. 




2 


70,0 


64,0 


29,99 




SW 




Fine. 


27 


7 


S 6 ,5 


62,5 


29,76 


0,010 


SWbW 




Fine. 




2 


62,0 


62,5 


29,77 




NW 




Cloudy. 


28 


7 ° 


55»o 


60,5 


29,99 


o»'33 


NW 




Fair. 




2 


66,5 


62,0 


29> 8 5 




SW 




Fine. 


29 


7 ° 


57»o 


61,0 


29,89 




W 




Fair. 




2 


68,0 


64,0 


29,83 




SW 




Fair. 


30 


7 


57.° 


61,5 


29,70 


0,092 


WbyS 




Fair. 




2 


68,0 


64,0 


29,78 




SW 




Fine. 
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Winds. 



Tunc. 



H.M 



Therm 
witbou 



Therm, 
within. 



Barom. Rain, 



Inches. 



Inch. 



Points. Str, 



Weather. 



July 



10 



'3 

H 

16 



58,0 

61,0 

58,5 
68,0 

61,0 

63,° 

57>° 
64,0 

55,° 
64.5 
58,5 
63,0 
60,0 
57,o 

55>° 
61,0 

55>° 
58,0 

54,5 
59,5 
64,0 

7s,° 
65,5 

74>° 
66,0 
78,0 

64,5 
80,0 

61,5 
76,0 

67,5 

81,0 



6i,5 
62,5 
61,5 
63>5 
63,0 
64,5 
63,0 
64,0 
60,5 

63,5 
62,0 

(>3,S 
62,0 
62,0 

59,5 
62,0 

58,5 
59,° 
58,0 

6o,5 
6i,5 
65,° 
66,0 
68,o 
68,5 
70,0 
68,5 

73,o 
70,0 
72,0 
72,0 
74,o 



29,70 

29-57 
29,68 

29,72 
,29,72 
29,66 

29,47 
29,58 

29,53 
29,61 

30,00 

3°,'°7 

3°>°5 

29,88 

29,82 

29,85 

3°» l 4 

3°>*3 

30,33 

30,39 

30,39 

30,37 

30,34 

30,34 

30,37 

30,39 

30,40 

3o,45 

3°,34 

30,34 

30,29 

34>2? 



0,372 
0,702 

0,120 
0,480 

0,154 
0,031 



0,291 
0,023 



SSE 

Eby S 

WSW 

SW 

SW 

SE 

SbyE 

SW 
Shy W 
Sby W 

SW 

WSW 

SW 

SW 

W 

N 

NNE 

NW 

N 

NbyW 

SW 

NW 

SSW 

SW 

NNW 

NW 

WbyN 

SW 

WbyN 

NW 

S 

NE 



Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 
Cloudy. 

Fair. 

Fair. 
Fair. 
Fine. 
Fair. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
Fine. 
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ITime. 



July 17 


7 




2 


18 


7 




2 


'9 


7 




2 


20 


7 




2 


21 


7 




2 


22 


7 




2 


23 


7 




2 


24 


7 




2 


25 


7 




2 


26 


7 




2 


27 


7 




2 


28 


7 




2 


29 


7 




2 


3° 


7 




2 


3 1 


7 




2 



Therm, 
without 



Therm. 
within. 



H.M. 



o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



66,0 
84,0 
64,5 

79>° 
65,0 

73.° 
58,5 
65,5 
57,° 
60,0 

5 6 ,o 
•67,0 
63,0 

73>° 
58.0 
68,0 

53-5 
62,0 

54,o 

60,0 

56,5 
65.5 

57>° 
68,0 

58,5 
60,0 

57<5 
67,0 

58,0 
62,0 



Barom, 



Inches. 



72.5 
74,o 
73.5 
75.5 
72.5 
73.5 
69,0 

7°>5 
6 3>5 
67.S 
63,5 
66,0 

64>5 
68,5 
67»5 
67.5 
62,5 

64,5 
60,5 
62,0 
60,5 

&3,5 
61,0 

63>5 
62,5 
62,5 
62,5 

64,5 
62,0' 
64,0 



3°,°4 
2997 
29,92 
29,90 
29,81 
29,81 
29,60 

29»73 
29,56 

29,59 
29,87 
29,88 

29,73 
29,67 

29,58 

29,55 
29,71 

29,79 
29,94 
29,95 
29,91 

29,89 
29,89 
29,85 
29,68 

29,54 
29,52 
29,51 
29,3! 
29,46 



Rain, 



Inch. 



Winds, 



Points. Str 



1,120 



1,194 
0,235 
0,045 



0,173 



0,010 

0,266 



0,l8l 



0,300 



S 

sw 

N 

NW 
WNW 

NW 
N 

NW 

NE 

NE 
NEbyN 

SE 

SSE 

SW 

SW 

SW 
NNE 

NNE 
NbyW 

NW 
WbyN 

SW 
SWbW 

SW 
SEbyS 

SW 

SE 
SE 
SE 



Weather. 



Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Rain. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 



48 2 
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for Auguft 1777. 




Time. 


Therm. 


1 herra 


Baroro 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 


























Weflflipr. 




H. 


M. 






Inches. 


Inch. 


PointSi 


Str. 


T ■ VUVUVl * 


Aug. i 


7 





57>o 


62,0 


29,61 


0,366 


SWbyS 




Fair. 




a 





69,0 


65,0 


29,65 




SW 




fine. 


2 


7 





58,5 


63,0 


29,86 


0,010 


WbyN 




Fair. 




2 





62,0 


63,5 


29,98 




NW 




Cloudy, 


3 


7 





55,5 


£l,5 


30,17 




NNW 




Fine. 




2 


o 


67,0 


63,5 


30,23 




NW 




Fine. 


4 


7 





57,o 


62,5 


30,24 




SbyW 




Fine. 




2 


o 


7L5 


65, 


30,18 




SW 




Fine. 


5 


7 


o 


58,5 


6 3>5 


30,04 




SW 




Fair. 




2 


o 


65>5 
.50,5 


65,° 


29,97 




SW 




Fair. 


6 


7 


o 


62,0 


29,95 




SbyW 




Fair. 




2 


o 


70,0 


65,0 


30,01 




SW 




Fair. 


7 


7 


o 


58,o 


(>3>5 


30,09. 




SWbS 




Fine. 




2 


o 


72,5 


67,5 


30,05 




SW 




Fine. 


8 


7 





6 3>5 


65,5 


29,84 




ssw 




Fair. 




2 


o 


82,0 


7°,o 


29,84 




ssw 




Fair. 


9 


7 





67,0 


69,0 


29,63 
29,78 




SW 




Fine. 




2 


o 


69,0 


71,0 




SW 




Fair. 


IO 


7 





59,5 


64,5 


29,98 




SW 




Fine. 




2 


o 


70,0 


68,0 


30,04 




SW 




Fine. 


ii 


7 


o 


62,0 


66,0 


29,97 




SSE 




Fine. 


i 


2 


o 


75,5 


68,5 


29,94 




SW 




Fine. 


12 


7 


o 


6 55 


68,s 


30,01 




SW 




Fair. 




2 


o 


77,o 


72,0 


30,01 




SWbW 




Fair. 


*3 


7 


o 


62,0 


69,5 


30,22 


0,020 


NE 




Cloudy. 




2 





73,° 


7i,5 


30,29 




NE 




Fine. 


H 


7 


o 


62,5 


70,0 


30.36 




WSW 




Fine. 




2 


o 


78,0 


72,0 


30,35 




SW 




Fine. 


>5 


7 





60,5 


70,0 


30,26 




WbyS 




Fine. 




2 


o 


76,5 


72,5 


30,22 




WNW 




Fine. 


16 


7 


o 


61,0 


70,0 


30,15 




SSW 


J 


Cloudy. 




2 





78,0 


74,o 


3°> S S 




Wby N 




Fine. 
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for Atiguft 1777. 




Time. 


i herm. 
without 


Therm, 
within. 


Barorn. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 


H.M. 






Indies 


Inch. 


Points. 


Str. 


Aug. 1 7 
18 

»9 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
3° 
3 1 


7 
2 

7 
2 

7 
2 
7 
2 

7 

2 

7 

2 
7 
2 

7 
2 

7 ° 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 ° 
2 

7 ° 
2 

7 

2 c 


62,0 
74,0 
62,0 
70,0 

59° 

75>o 

59>° 
80,0 

64.5 
68,0 
66,0 
69,0 
61,0 
69,0 

58,5 
74,o 
63,0 
74,0 
64.0 
76,0 
56,5 
73,0 
59.5 
71,0 

64,0 
70,0 
55,o 
59.5 
56,0 
60,5 


71,5 
72,5 
69,5 
70,5 
66,5 
70,0 
67,0 
70,0 

68,5 
69,0 
66,0 
68,o 

65,5 
67,0 
65,0 
68,0 
67,0 
70,0 
69,0 
71,0 
66,5 
70,0 
66,5 
70,0 
68,5 
69,0 
65,0 
66,0 
54.5 
64,5 


30,14 
33>i° 
30,07 
30,16 
30,09 
30,05 
30,05 
30,05 
29.83 
29,78 
29,86 

29,93 
30,09 

30, 12 
3P,05 
29,98 

29,95 
30,03 
30,20 

30.3 1 

30.45 

30,43 
30,26 

30,14 
29,95 
30,02 

29.93 
29.73 
29.50 

29>7* 


0,062 

0,032 
0,585 


NW 

NW 

NE 

NE 

NE 

SE 
ENE 

NE 
SWbyS 

SW 

SW 
WbvS 
WS'W 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

NE 

SE 
EbyS 

SE 
W byS 

NW 

NE 

SSE 
WNW 

NW 




1 

2 

2 


Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fair. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Fair. 

Fair. 

tine. 

Fine. 

F'ine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Kair. 

Cloudy. 



MET E- 



C 59° 1 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 1777. 





Timet 


Therm 


Therm 


Bar om. 


Rain. 


Winds. 










without 


wirhin. 








^A/patliPr 




H. 


M. 






inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


W W U.iQi . 


Sept. 1 


7 





48,0 


60,5 


3<V5 




VV byN 


I 


Fine. 




2 





64,5 


62,5 


30,12 




WNW 


2 


Fair. 


2 


7 





5 6 >5 


60, s 


29,87 




WSW 


I 


Cloudy. 




2 





66,0 


63.5 


29,83 




WbyS 


2 


Fair. 


3 


7 





3L5 


59,5 


29,76 


0,092 


NW 




Fine. 




2 





62,0 


60,5 


29,94 




NNW 




Fine. 


4 


7 





52,5 


59>5 


3°>°3 


0,010 


Nby W 




Cloudy. 




2 





63,5 


61,5 


30,01 




NW 




Cloudy. 


5 


7 





59,5 


6i,5 


30,16 


0,103 


NW 




Cloudy, 




2 





66,6 


6 3>5 


30,22 




NW 




Cloudy. 


6 


7 





57,o 


62,0 


30,28 




NW 




Fair. 




2 





73>° 


66,0 


30,28 




NW 




Cloudy. 


7 


7 





61,0 


65.0 


3°,25 




ssw 




Fiae. 




2 





75,o 


68,o 


30,24 




NE 




Fine. 


8 


7 





58,5 


65.5 


3°,20 




SSE 




Fait. 




.2 





75>° 


69,0 


30,18 




Sby W 




Fair. 


9 


7 





56,5 


65,0 


30,13 




S by W 




Fine. 




2 





76,0 


70,0 


30,16 




sw 




Fine. 


10 


7 





56,5 


66,0 


30,25 




NW 




Fine. 




2 





67,0 


67,0 


30,28 




N by W 




Fine. 


11 


7 





53>o 


64,0 


3°>33 




SW 




Fine. 




2 





70,0 


66,0 


30,29 




NW 




Fine. 


12 


7 





55-5 


64,0 


3°> 2 9 




NbyE 




Fair. 




2 





70,0 


°5>5 


30,32 




NE 




Fine. 


*3 


7 





57,5 


63,0 


30,27 




NE 




Fair. 




2 





65,0 


65,0 


30,27 




NE 




Fine, 


'4 


7 





54,5 


61,0 


30,25 




ENE 




Fine. 




2 





64,0 


62,5 


3°> 2 5 




ENE 




Fine. 


15 


7 





57,5 


55,5 


3°>33 




NEbyN 




Fine. . 




2 





63,0 


60,0 


30,35 




NE 




Fine. 


16 7 





43.o 


53.o 


30,29 




NE 




Cloudy. 


1 2 





66,0 


59,5 


30 ; 22 




SW 




Fine.' j 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for September 1777. 




Time. 


Therm' 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 










without 


within. 








Weathen 




H. 


VI. 








Inches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


Sept. \j 


7 


47>o 


54,5 


30>"9 




Sby W 




Fine. 




2 





68,o 


60,0 


3°>'9 




SW 




Fine. 


18 


7 





56,5 


59,° 


S ,^ 




SE 




Cloudy. 




2 


Q 


72.° 


67,5 


30,12 




SsE 




Fine. 


19 


7 





ShS 


60,0 


30,08 




SE 




Fair. 




2 


O 


70,0 


62,5 


30,01 




SE 




Fine. 


20 


7 


O 


57,o 


6i,5 


30,05 




NE 




Fair. 




2 


O 


6i,5 


61,5 


3°>!5 




NE 




Fine. 


21 


7 


O 


47,° 


56,5 


29,96 




NE 




Fine. 




2 





59>o 


60,5 


29,84 




NE 




Fine. 


22 


7 





5 1 , 


58.5 


29,69 




WbyS 




Fine. 




2 





00,0 


60,5 


29,79 




NW 




Fine. 


23 


7 





42,5 


55,5 


29,99 




ssw 




Fine. 




2 





6o,o 


58,0 


30,03 




NW 




Fine. 


24 


7 





48,0 


54,5 


29,97 




ESE 




Foggy. 




2 





63.0 


57,o 


29,92 




SW 




Fine. 


25 


7 





49>5 


55,5 


29,82 




EbyN 




Fair. 




2 





67,5 


58,5 


29 82 




SW 




Fine. 


26 


7 





56,0 


58,0 


29,74 




SE 




Fine. 




2 





75.0 


66,0 


29.7 1 




SE 




Fine. 


27 


7 





60,5 


64,0 


29,90 


0,220 


SbyE 




Fair. 




2 





72,0 


66,5 


29,91 




S byE 




Fine. 


28 


7 





62,5 


6m5 


29,99 




E 




Cloudy. 




2 





76,5 


70,0 


30,00 




ENE 




t ine. 


29 


7 





60,0 


66,5 


29,94 




NE 


1 Fine. 




2 





69.S 


68,5 


30,02 




SW 


1 Cloudy. 


3° 


7 





S7»o 


65,5 


30,10 


0,073 


SE 


1 'Fine. 




2 





67,0 


68,0 


30,06 




SE 


1 Fine. 



METE- 



C 59* ] 

METEOROLOGICAL JOURNAL 

for October 1777. 



Time 



H.M 



ft. 1 



10 



! 3 
H 
*5 
16 



Therm, 
without 



o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 



60,5 
62,0 

52»° 
02,5 
48,0 
61,5 
.56,0 
64,5 
55>° 
6 S,5 
55.0 

67,5 
60,0 
64,0 

5o,S 
60,5 
49,0 

63,5 

47,5 
63.0 

53.o 
64,0 

5o,5 
5S.0 

49.5 
58,0 
5', 5 
56,5 
54,o 
69 o 
54,o 
6i,o 



Therm, 
within. 



65>S 
66,o 
63,0 
63.5 
59-5 
61 5 

59,° 
61,0 

59.5 
61,5 

59,5 
62,5 
61,0 

63>5 
59.5 
61,0 

57,0 
60,0 

55.o 
58,0 
57,o 
59,5 
57,5 
58,5 
5 6 ,° 
57,o 
5 6 ,o 
56,5 
56,5 
58,0 
37,o 
59»5 



Barom. 



Inches 



29,74 

29,58 

2 9.54 

29,56 

29,65 

29.75 

2 9,59 

29,60 

29,84 

29.92 

3°,03 

2 9,99 

29,79 

29.79 

30,03 

3°,09 
30,16 

3°, '4 
30,08 
30,03 
2 9,97 
29,93 

29,93 
29,92 
29,88 
29,84 

29,75 
29,71 

29,54 
29,60 

29, 6 5 
29,70 



Rain. ! Winds. 



fnch. 



0,053 
0,462 
0,016 
0,017 
0,014 



0,014 



0,025 



Points, 



0,295 
0,874 



0,107 



SE 

SE 

SbyE 

NW 

W 

sw 
sw 
sw 
sw 
sw 

Eby S 
ESE 

SbyW 
SW 

WbyS 

WSW 

ssw 

SE 

SE 

SE 

NE 
SbyW 

NW 

NW 

N byW 

NNE 

NE 

NE 

NE 

SE 

SE 
SbyW 



Str. 



Weather. 



Rain. 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

F'in'e. 

Cloudy. 

Fair. 

Rain. 

Rain. 

Fair. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Foggy. 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I Fair. 

2 

2 



Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 



M£TE« 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 




for October 1777. 






Time. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


Barom. 


Rain. 


Winds 


• 


Wf*at"li*»r 




H.M. 






Inches 


Inch. 


Points. 


Str. 


» » **aili(.t . 


Oft. 17 


7 


53.o 


57,5 


29,71 


0,087 


SW 


1 


Foggy. 




2 


60,0 


59,° 


29,74 




SW 


1 


Fair. 


18 


7 


5'»o 


57,5 


29,93 


0,992 


Nby E 
NE 


1 


Fair. 




a 


58,0 


58,5 


30,02 




1 


Fine. 


l 9 


7 


44>o 


63>5 


S ' 1 4 


0,0 1 8 


NW 


1 


Fine. 




2 


52,o 


54»o 


30,25 




NE 


1 


Fair. 


20 


7 


44,5 


S l >° 


30,20 




ENE 


1 


Fine. 




2 


5&»5 


54,o 


30,18 




NE 


2 


Fine. 


21 


7 


39,5 


47,o 


30,22 




EbyS 


2 


Fair. 




2 


47,° 


47 ,0 


30,16 




ENE 


2 


Fine. 


22 


7 


35,5 


43,5 


3o,u 




ENE 


1 


Fair. 




2 


45,° 


44,5 


30,04 




SE 


1 


Fine. 


23 


7 


40,0 


42,5 


29,81 




EbyN 


1 


Fair. 




2 


52,0 


45,o 


29,75 




1 


Fine. 


24 


7 


44,5 


46,5 


29.78 


0,034 


SSW 


1 


Rain. 




2 


52,0 


48,0 


29,81 




SW 


1 


Fine. 


2 5 


7 


47,° 


46,0 


29,85 




SW 


t 


Fair. 




2 


56,5 


53>° 


29,82 




SW 


2 


Fair. 


26 


7 


53-° 


5'*° 


29,62 




SW 


I 


Fair. 




2 


59,° 


53>° 


29,48 




SW 


3 


Cloudy. 


27 


7 


43>° 


5«,5 


29>58 


0,010 


SW 


i 


Cloudy. 




2 


5i,«> 


52,° 


29> 6 3 




SW 


1 


Fair. 


28 


7 


34,5 


46-5 


29,78 




SSW 


1 


Fair. 




2 


5i,o 


48,0 


29,69 




SW 


1 


Fine. 


29 


7 


S>,° 


5°,° 


29,28 


0,223 


SbyW 


2 


Cloudy. 




2 


•5i,o 


5i,° 


29,16 




NE 


2 


Rainy. 


3° 


7 


53,5 


5»,o 


29,78 


o,497 


SbyE 


3 


Rain. 




2 


53,5 


53,° 


29,71 




SSW 


3 


Rain. 


3 1 


7 


45,o 


52,0 


29,29 


0,74° 


SSW 


1 


Fine. 




2 


5i>° 


52,5 


29,46 




SW 


i 


Fair. ■ 
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METE- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL!. 

for, November 177,7.1 



H.M, 



Therm, 
without 



"fhwm. 
within. 



Baron. Kain 



Inches 



Inch, 



Winds. 



Points, itr 



Weather, 



Nov. 



10 
11 

12 
»3 

IS 
16 



3 
4 
5 
6 



37vo 
>45,o 

°r4s.o 
53.0 

54,9: 
60,0 
58,0 
60,0 
45,o 

SSiO 
41,0 

S*>S 

S*SSi 

♦7»« 

4*»S 

5»»5 

34-5 

45»« 

36,0 

-, 49,° 
d 49,0 

nl 55i° 
49»° 
5J.° 
44>° 
55.° 
37.° 
54»° 
35>° 
46,0 

3',° 
o| 40,0 



47.0- 
46,0- 
46,0 
48,0 

ShO 

53,° 
56,5 
58,0 

53.9 
54,5- 
50,0 

5»»5 
47*5 

48,5 
46,5 
47»5' 
44>° 
44.J: 
41,0 

43»S 
46,0 
48>o- 
49» ' 
52.5 
47»5 
5'.° 
46,5 
48,0 

43.° 
44.5, 
40,5 
41,0 



29,70 
29,72 
29,71 
29,70 
29.72 

29.77 
29,81 
29,86 

3°i23 

3?,23 

30»!7 

39, '7 

30,27 

30,22 

29.74. 

29,5i 

29,54 

29,64 

29,80 

29.74 
29,66 

29,65 
29,78 

29,75 
29,62 

29,57 
29,87 

29,97 
3°> r 3 

3°, »5 
30,21 

3°,24 



NW: 

NW 
SbyE 

SW. 
SbyE 

SE 

SW 

NW 
SSW 
WSW 

SW 

W by N 

WSW 

SW 
o,o53(SWbW 

Isw b W 

NW 
NW 

NWbW 
SW 
SW 
SW 
SE ; 
SE 
SE 
SE 
SW 
SW 

NNW 
NW 

NbyW 
NW 



0,023 



0,049 
0,206 



0,217 



Foggy.. 

Fine. 

Fane. 

Fine. 

Cloudy* 

Cloudy. 

Cloudy, 

Rain. 

Fine*. 

Fine, 

Fine. 

Fair, 

Foggy.. 

Fine. 

Rain, 

Fair. 

Fine, 

Fine. 

Fair. 

Cloudy, 

Fair. 

Fine. 

Rain. 

Fine. 

Fair. 

Fine, 

Fair. 

Fine, 

Fait. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 
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for November 1777. 




Time. 


Therm, 
without 


Therm, 
within. 


Barom. 


Rain. 


Winds. 


Weather. 




H.M. 






nches. 


Inch. 


Points. Str. 


Nov. 1 7 


8 


38.0 


40,0 


30,35 




WbyN 




Ko ggy> 




2 


5°»° 


42,0 


3«>,38 




NW 




Fine. 


18 


8 


4»»5 


42,0 


30,30 




SW 




Fair. 




2 


52.0 


44.5 


30.30 




SW 




Fair. 


»9 


8 


48,0 


44.0 


30,25 




wsw 




Foggy. 




2 


S*>S 


46,5 


30.IS 




SW 




Fine. 


20 


8 


4«>5 


46,5 


30,20 




W by N 




Fair. 




2 


4 8 »5 


47.5 


30,20 




NW 


I" 


Fine. 


21 


8 


49,0 


49.° 


30,20 


0,015 SW by S 




Cloudy. 




2 


54.5 


5°»5 


30,17 




SW 




Cloudy, 


22 


8 


48,0 


50,0 


30,22 




WbyS 




Fair. 




2 


52,0 


5!>S 


30,15 




WbyS 

NbvW 




Fair. 


23 


8 


45»° 


50,0 


So.oi 


0,063 




Fair. 




2 


4«,o 


49.5 


30,03 




NW 




Fine. 


«4 


8 


36,0 


44,S 


30, » 




NW 




Fair. 




2 O 


43.° 


44,o 


30,17 




NW 




Fine. 


«S 


8 


37»o 


4«»5 


30,26 




WbyN 




Fair. 




2 


4J,o 


42,0 


30,27 




WbyN 




Fair. 


26 


8 


42,0 


43»o 


30,21 




SW 




Fair. 




2 


48,5 


45,5 


30,15 




SW 




Fair. 


27 


8 


46,5 


46,0 


29,91 
29,82 




NW 




Fair. 




2 


50,0 


47.5 




SW 




Fine. 


28 


8 


39»° 


46,0 


29,69 


0,133 


NWbW 




Pair. 




2 


41,0 


46,0 


29,91 




NNW 




Fine. 


29 


8 


3«»o 


40,5 


30,05 




ssw 




Foggy. 




2 


42,0 


42,0 


2 9'94 




SW 




Fair. 


3° 


8 


49»S 


43.5 


29,26 


0,115 


ssw 


2 


Fine. 




2 


SLS 


45.,5 


29,12 




SW 


3 


iain. 
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for December 1777. 



Time, 



H.M 



Therm 
wit. out 



Therm, 
within 



Barom.*|Rain. Winds; 



Inches ; Inch. 



Points. Str, 



Weather. 



Dec. 



3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

*3 
14 

*5 

16 



8 
2 
S 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 



37,5 
46,0 

39,5 
43,5 
34,o 
44,o 
48,0 
42,0 
34.o 
37»° 
3°>5 
36^0 

3+»° 
38,0 

36,5 
41,0 

3$>S 
40,0 

3$>5 
36,0 
28,0 
43>© 

48*0 

50,0 
44,0 
48,0 
g8jO 

34»o 
34.0 
43.0 
43.5 



40,0 
46,5 
43.5 
44,5 
40,5 
4^,5 
45?° 
44,5 
39,5 
39,5 
36,0 
38,0 

35.5 
38,0 
36,5 
•38,5 
375 
42,0 

38,5 
40,5 

3 6 ,° 

40,0 

43.5 

45,° 
46,0 

48.0 

44.0 
43iO 
40,0 

40,0 

4»,5 

42j© 



29.50 

29.77 
29,81 

29,83 
29,87 
29,64 
28,98 
29,01 

29,48 
29,48 
29,60 
29,48 
29,64 
29,69 
29,86 
29,90 
30,02 
30,17 
3°'$* 
50,44 
30,55 
30,54 
30,48 
30,40 

3 G >39 
30,45 

36.2P 

30," 
30,10 
30,1a 
3°>°7 
3°>°-3 



0,203 



0,22B 

;0,i43 



O,02? 



SW 
SW 

jSWbW 

sw 

WbyS 

SE 
WSW 

. SW 

NW 

WbyN 

WNW 

NW 

-NW 

NW 
NfeyW 

NW 
NbyW 

NW 
NNE 

SW . 
SbyW 

SW 

SW 

SW 

ssw 

SW 

EbyN 

ME' 
NNE' i 

SW 
.NNE 
■ NE 



Fair. 
Fine. 
Fair. 
Fine. 
Foggy. 
Fatr. 
Cloudy, 
Cloudy, 
Fair- 
Fair.' 

Fair and frofty. 
Fine. 
Frofty. 
Rain. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fair. 
Cloudy. 
Foggy. 

£oggy« 



Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fair* 

Fines 

Qoudy., 



1 Cfou 



Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
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for December 1777. 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Rain. 


Winds 


• 










without 


within. 










Weather. 




H.M. 






laches. 


Inch. 


Points. 


Str. 


Dec. 17 


8 





34,0 


38,0 


3°> l 4 




NNW 


1 


Fair. 




2 





39.5 


39,5 


30,10 




NNW 


1 


Fair. 


18 


8 





3 6 >° 


38,0 


30,01 




NbyE 


1 


Fair. 




2 





38,o 


39,o 


29,98 




Nby W 


1 


Fine. 


»9 


8 





35.5 


38,0 


3°,°4 




NNE 


1 


Foggy. 




2 





39.o 


39,® 


30,00 




NE 


1 


Fair. 


20 


8 





34.o 


3?,° 


29,95 




NE 


1 


Foggy. 




2 





34»° 


37,5 


29>9° 




ESE 


1 


Foggy. 


21 


8 





33»o 


3 6 ,5 


29,79 


0,037 


NbyE 


t 


Cloudy. 




2 





35,° 


36,5 


29,73 




NbyW 


1 


Cloudy. 


22 


8 





29,0 


34,o 


29,69 




WbyN 


1 


Fair. 




2 





35»° 


35,5 


29,61 




Sby W 


1 


Fair. 


23 


8 





3 2 .5 


35,° 


29,58 


0,030 


EbyS 


1 


Foggy. 




2 





3^5 


35,5 


29,53 




SE 


1 


Rainy. 


24 


8 





38,5 


37,o 


29,08 


0,057 


SE 


1 


Fair. 




2 





42,0 


38,5 


29,98 




SE 


1 


Rainy. 


25 


8 





39>° 


39,° 


29, 2 5 


0,058 


SW 


1 


Cloudy. 




2 





40,0 


40,0 


29,3' 




sw 


1 


Cloudy. 


26 


8 





37,S 


40,0 


29,21 




ssw 


1 


Cloudy. 




2 





39'° 


45,o 


29^5 




sw 


1 


Cloudy. 


27 


8 





33>° 


38,5 


29,28 


0,018 


NbyW 


1 


Fair. 




2 





38,0 


39,5 


29,39 




NNE 


1 


Fair. 


28 


8 





35»° 


38,5 


29,68 




NbyW 


1 


Fair. 




2 





38,0 


38,5 


29,68 




NW 


1 


Fine. 


29 


8 





34»° 


37,5 
38,0 


29,59 




NNE 


1 


Fair. 




2 





37>° 


29,54 




NW 


1 


Fair. 


3° 


8 





34,5 


3 6 ,° 


29,45 




NNE 


1 


Fair. 




2 





36,0 


36,0 


29,5' 




NE 


2 


Fine. 


3 1 


8 





33»o 


34,5 


29,59 




NE 


2 


Cloudy. 




2 





35»o : 


34,5° 


29,60 


- 


NE 


2 


Fair. 



t S& 3 



1 

»777- 


Thermometer without. 


1 
Thermometer within. 


Barometer. 


Rain. 


Greateft! Leaft 
Height. [Height. 


Mean 
Height. 


Greateft 
Height. 


Lead 
Height. 


Mean 
Height. 


Greateft 
Height. 


Lead 
Height. 


Mean 
Height. 


Inches. 


January 


S7»o 


i9»° 


36,2 


49,0 


24,0 


37,3 


3°> 2 5 


29,26 


49,766 


1,029 


February 


59><* 


27,0 


38,4 


53,5 


30,0 


39» 6 


3°,o6 


29,08 


29,68 


1,288 


March 


?2 > tJ 


3i»o 


46,8 


65,0 


35»5 


47,o 


30,15 


' 29,29 


29,98 


1,388 


April 


63,0 


3 o,o 


47,1 


58,5 


38,0 


47,3 


30,35 


29.45 


29.93 


0,787 


May 


7o,S 


44,0 


56,0 


64,0 


ShS 


54,2 


50,20 


2 9>3S 


29.75 


4,602 


June 


76,0 


47,5 


60,0 


78,0 


52,0' 


61,4 


30,42 


29,65 


30,10 


3.754 


J«iy 


84,0 


S4>° 


63,6 


75.5 


58,0 


65,1 


30,45 


29,3 * 


29,89 


5.697 


Auguft 


80,0 


55,0 


6*9 


74,o 


54.5 


67»3 


30,45 


29,5o 


30,19 


'.075 


September 


76,5 


42,5 


60,8 


70,0 


53»° 


6*»3 


30,35 


29,69 


30,09 


0,498 


Oftober 


69,0 


34,5 


53,° 


66,0 


4^,5 


55,2 


30,25 


29,16 


30,13 


3.578 


November 


60,0 


31,0 


46,0 


58,9 


40,0 


46,8 


30,38 


29,12 


29,96 


0,874 


December 


50.0 


28,0 


37.7 


48,0 


34,o 


39»5 


30,55 


28,98 


29,86 


0,801 


Whole Year 






5»>o 






53,o 




|29.943 


>5»37i 
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V A R I AT I O N-^N E ED LI. 





7 h. 

A.M. 


12 h. 
M. 


2 h. 
P..M. 


lOoriih. 
P.M. 


Daily 
Mean. 




/ 


/ 


• / 


/ 


• « 


July ii 


22 50 


22 15 


22 It 


22 7 


22 23 


12 


22 58 


22 9 


22 14 


22 6 


22 24 


'3 


22 II 


22 13 


22 14 


22 IO 


22 12 


H 


22 13 


22 18 


22 iS 


22 12 


22 15 


15 


22 14 


-22 16 


22 iS 


22 9 


22 12 


16 


22 $ 


22 IS 


22 6 


2* O 


22 6 


*7 


22 15 


22 15 


22 16 


22 4 


22 12 


18 


a' 57 


22 I» 


22 9 


22 O 


22 4 


19 


22 12 


22 ir 


22 16 


22 8 


22 12 


20 


22 O 


22 16 


22 I& 


22 O 


22 8 


21 


21 59 


22 12 


22 15 


22 5 


22 8 


22 


22 O 


22 21 


23 15 


22 IO 


22 II 


23 


22 I* 


22 13 


22 IS 


22 14 


22 13 


24 


22 5 


22 IO 


22 1$ 


22 5 


42 8 


Means 


22 14 


22 14 


22 14 


22 7 




Me 


an of a 


11 22 I 


2. 





DIP* 



[ 600 ] 



BUfahJ-'irO NEEDLl. 



, un» 11 


A.M. 


M. 


a h. 
P.M. 


iGornh 
P.M. 


Mean. 






O * 


/ 


r 


• / 


• / 




July 1.1 


It 5 


72 10 


71 40 


72 






13 


7« *5 
7* i5 


72 10 
72 10 


72 SO 
72 20 


72 10 
72 10 


72 9 


Eaft mark up 
perinoft. 


*4 
»5 

*7 
18 

19 


72 20 




72 5 


72 10 






73 5 

73 ° 

73 * 


73 
7« 55 
73 ° 


72 55 

72 $0 

73 ° 


72 50 

73 10 


72 59 


Weft. 


71 45 

72 
71 4o 


7* 43 


Eaft mark 
down. 


7* 45 
7i 55 


7 1 45 
71 50 


7i 55 
71 50 


ao 
a* 
22 


7i 55 

71 .96 


7» 53 
71 JO 


72 15 


72 






72 41 
72 50 


?a do 
72 5* 






7a 45 


7* 55 


»3 


74 SO 


72 s;b 


73 ro 


72 50 


72 5« 


Weft. 


*4 


72 40 


I 2 *s 


72 50 


7 2 50 












. 1'. 


72 2S 
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